











Cette te fontaine n'était, à origine, qu'une simple dm "7 d'eau, 
Elle fut sans doute l'objet de quelques cultes paiens pendant de longs siècles. 
Les premiers moines qui re” notre pas la bénirent et tlaë onsacrèrent 










à Saint Bertin. ++ EE 


Erigé au XVI" sièele, le mitliient actuel est constitué de 
latéraux reliés, à l'avant par uné pierre debout, à Larrière par ur 
d'environ 1,50 mètre de hauteur terminé par un fronton tris 
auxarmes de la famille de Saint Pern y est représenté. 
Depuis 1927, la niche, abrite la statue en pierre de Saint Bertin + 
d'unê ancienne Statue en bois rongée par les intempéries! SR 
L'rp tombé dans loûbi, Le pardon de la Saint Bertin a été Lt Fee De à 
à Guillac en 1981p le Père Panhaleux, recteur de la paroisse. Chaque année, D 
léPrémier mate de septembre, les paroissiens ne pote 2 
sé re l'honneur de leur Saint Patron 





